LV56 e LV501 


ECH4 


EBC 3 20oo p i 4 



INCAR - Modd. LV 57 ed LV 501 - Gamma onde medie c due gamine onde rorte. Campo dinamieo di 1200 ohm. Potenza d'uscita 4 watt. 







































































































































































